SIMULATE INSTALLATION SCENARIOS 
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MARS HYDRØ 


SPRINKLER HEAD ADJUSTMENT METHOD 


Use with Mars Hydro ¡Hub to control watering at any time. 
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DRIP IRRIGATION SYSTEM ACCESSORIES 
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8/12mm water 8-outlet drip 6-way 8/12mm 8/12 end 8/12 latch Water Level Sealing Ring X4 
tube X2m emitter X8 to 4/6mm tube plug XI on/off valve XI Tube XI 


connector X2 


Water pump XI 5-Gallon Red Ball XI 4/ 6mm water AC Adapter XI Elbow Buckle XI 
bucket XI PVC tube XI2m Connector XI 


MARS HYDRØ 


Shop Drip Irrigation Kits at: 
https://www.mars-hydro.com 
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DRIP IRRIGATION SYSTEM ACCESSORIES 
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6-way 8/12mm 
to 4/6mm tube 
connector X2 


8/12mm water 8-outlet drip 
tube X2m emitter X8 


Water pump XI 5-Gallon Red Ball XI 
bucket XI 


8/12 end 8/12 latch Water Level 
plug XI on/off valve XI Tube XI 


Sealing Ring X4 


eert 


AC Adapter XI Elbow Buckle XI 


4/6mm water 
Connector XI 


PVC tube X12m 


MARS HYDRØ 


